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ROSA HUDSONIANA 

Subcorymbosa. 

K. Hudsoniana fl. submultiplici. Thy. Prod. p. i4-. 

LE ROSIER D’HUDSON 

a fleurs prasque en coijmbe. 


DESCRIPTION. 

Ce Rosier s’éléve a deux ou trois pieds. Ses branches, dif- 
fuses, rougeátres, particuliérement sur les parties exposées au 
soleil, sont absolument dépourvues d’aiguillons. Ses feuilles se 
composent de cinq, sept, 011 neuf folióles de forme elliptique- 
allongée, pointues á la base et au sominet, glabres sur les 
deux faces, vertes en-dessus, glauques en-dessous, fmement 
et simplement dentées en scie. Le pétiole qui les supporte est 
légcrement velu; 011 y rencontre parfois quelques petits aiguil- 
lons. II est muñí de stipules étroites et biíides, repliées 
sur elles-mémes. Les fleurs se réunissent, en une espéce de 
corymbe, a l’extrémité des rameaux. Les pédoncules qui les 
supportent sont garnis d’un petit nombre de poils glanduleux. 
Les tobes des cálices, ovoides-allongés, sont indifféremment 
glabres ou monis de quelques poils sur le muñe arbrisseau. 
Les divisions du limbe sont simples, pointues 011 spatulées au 
sommet, glanduleuses á rextérieur et sur leur bordure, et 
couvertes d’un duvet blanchátre á l’intérieur. La corolle pré¬ 
sente cinq ou six rangs de pétales, d’un rose-tendré irrégulie- 













































